Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 


Drucksache 12/2932 


Beschlußempfehlung 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 


zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 
— Drucksache 12/2641 — 


Haushaltsführung 1992 

hier: Überplanmäßige Ausgabe bei Kapitel 06 02 Titel 685 08 ■ 
Kassenhilfe an die Rundfunkanstaiten „Deutsche Weiie“ 
und „Deutschlandfunk“ — 


Der Bundestag wolle beschließen, von der Unterrichtung durch die 
Bundesregierung wegen einer überplanmäßigen Ausgabe bei 
Kapitel 06 02 Titel 685 08 — Kassenhilfe an die Rundfunkanstalten 
„Deutsche Welle" imd „Deutschlandfunk" — entsprechend 
Drucksache 12/2641 Kenntnis zu nehmen. 


Bonn, den 24. Juni 1992 

Der Haushaltsausschufi 

Rudi Walther (Zierenberg) Karl Deres Marita Sehn 

Vorsitzender Berichterstatter Berichterstatterin 


25. 06. 92 
Sachgebiet 63 


Rudolf Purps 

Berichterstatter 
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